II. Allegretto Corni tacet 

(Andante non tanto) 



Violino unison 



Altoviola 



Bassi continuo 



g 



P 



1 



g I 8 - 



^tojj. 



y~y 



e$e 



£ 



7? 



S 



Jl 



# 



S 



S 



^ 



S 



1 



% 



I 



S 



£ 



S 



S 



P 



« L t* L 



7? 



3 5 6 3 4 
6 6 6 



6 7 



JL 



Vln I e II 



m 



ag 



S 



m 



m 



i 



Via. 



I 



g 7 



rt 



A. 



S 



JL 



3 



5 



f 



Bassi 



1 



* 



S 



# 



rt 



^ 



« 



S 



±=i: 



77 



Vln I e II 



^^ 



wm 



J ' B 



* I* 



m 



Via. 



B i ' Tyf't 






« 



£ 



£ 



« 



£ 



Bassi 



S 



f 



3=3z 



P 



7 7 h 



-9-fr 



P 



# 



# 



II. Allegretto 



24 



Vln I e II 



1 



P 



^ 



m 



Via. 



^m 



£ 



i 



Bassi 



^^ 



S 



s 



s 



•• *s 



^ 



pg 



*g 



3=3z 



f 



^ 



3— j- 



£ 



32 



Vln I e II 



. . P 



X 



m 



^m 



m 



m 



m 



s 



Via. 



I 



rt 



JV 



s 



JL 



P 



P 



£ 



Bassi 



> >: i» 



1 



S 



# 



rt 



^ 



iS 



s 



